Dr LEON SOPALA 


b. urzednik Urzedu Skarbowego w Krakowie 


przeżywszy lat 42, zmarł 25 grudnia 1941 roku. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w srode dnia 14 stycznia 1942 r. o godzinie 9-tej rano w kosciele 
00. Karmelitow Bosych przy ul. Rakowickiej 


o ktorym zawiadamia 
narzeczona. 


ZAKLAD POGRZEBOWY 


KRAKOW, MIKOLAJSKA L. 14 Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


